Ks. TADEUSZ 


DICK T.J. 


¿RS 

zaopatrzony Sw. Sakramentami, zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie dnia 3 października 1972 roku 
w 43 roku życia, 23 roku życa zakonnego i 14 roku 


kapłaństwa. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w sobotę dnia 7 bm. o godzinie 11 

w Bazylice Najśw. Serca Jezusowego w Krakowie, 
ul. Kopernika 26. 


Pogrzeb od bramy cmentarza Rakowickiego odbędzie 
się tego samego dnia o godzinie 12.45. 


KSIĘŻA JEZUICI i RODZINA. 
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